‘L’ System Slow Zone Map 
July 31, 2016 


Notes 


Overall system slow zones in July 2016 were 6.3% for the month, a slight increase from the previous month. Slow zones were added to 
portions of the Blue and Purple lines as crews perform track maintenance and renewal work. Slow zones were also added near the Illinois 
Medical District station on the Forest Park branch of Blue Line in preparation for station improvement work. 
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